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ADASA SISTEMAS 

C/ Ignasi Iglesias, 217-219 
08820 El Prat de Llobregat 
BARCELONA 


Oferta N°: H.2750 
Fecha: 17/11/2022 
A la Atn.: D. Joan Mascaró 


Asunto: CAUDAL RADAR 


Estimado Sr. Mascaró, 


Adjunto oferta de equipo para medida de caudal, mediante tecnología radar, en canales 
y tuberías parcialmente llenas. 


Agradeciendo su interés en nuestros equipos y estando a su disposición para contestar a 
cualquier pregunta relacionada, 


Reciba un cordial saludo, 


HIDROMED S.L.U. 


JOSE M* SAN JUAN 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


CAPITULO 01.MEDIDA DE CAUDAL 


01.01 CAUDALÍMETRO RADAR 


Sistema de medida de caudal sin contacto para canales abiertos, ríos, 
arroyos, etc. El sistema mide la velocidad superficial y el nivel del agua, 
calculando el caudal en m3/s o l/s. 


-La medida de velocidad se hace mediante radar y la medida de nivel se 
hace mediante radar. 
-Rango de medida de velocidad: 0....15m/s, con reconocimiento de 
dirección. Resolución 1 mm/s. Altura mínima de la ola para medida: 3mm. 
-Rango de medida de nivel: 0...8m. Resolución: 1mm. Ángulo de apertura 
10°. 
-Temperatura de funcionamiento: -35....+65°C. 
-Salidas: 2 * salidas analógicas. 

Pulsos 

Modbus RS485. 

SDI-12 
-Alimentación: 6...30Vdc. 
-Protección: IP68. 
-Medidas del equipo: 272*153*186mm. 
-Material: Zytel 103HSL NC010. 


Incluye cable de conexión con una longitud de 10m. Otras longitudes en 
opción: 20m: 125€; 50m: 300€. 


Incluye software y cable de programación. 


CÓDIGO: SQ-R 
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Oferta N°:2750 

PRESUPUESTO 
CAPITULO 01. 
MEDIDA DE CAUDAL 
Pos. Uds. _| Concepto Prec. Unit. | Importe € 
01.01 1 | CAUDALÍMETRO RADAR 9.315,11| 9.315,11 

Importe del Capítulo 9.315,11 
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA 9.315,11-€ 
(IVA no incluido) 
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CONDICIONES ECONÓMICAS PARTICULARES 


PRECIOS 

Los precios indicados son fijos dentro de los plazos de validez y entrega citados más 
adelante, se entienden sin IVA y para material puesto en nuestros almacenes de 
Madrid. 


Los precios indicados son válidos excepto error u omisión en alguno de los capítulos 
que conforman la oferta. 


VALIDEZ DE LA OFERTA: 
Hasta fin de año. 
Cualquier ampliación del plazo de entrega deberá de ser solicitado por escrito. 


PLAZO DE ENTREGA: 

A confirmar 

Este plazo de entrega se ha calculado en función de las condiciones de fabricación y 
stock actuales para el periodo de validez de la oferta. 

Este plazo empieza a regir a partir de la aclaración de todos los datos técnicos de la 
instalación y el pedido de los trabajos obre en nuestro poder. 

Si necesita acortar dicho plazo rogamos contacte con el responsable de la oferta. 


TRANSPORTE 
El coste del transporte de los equipos desde nuestros almacenes de Madrid hasta el 
punto de entrega se incluirá en la factura correspondiente. 


ALMACENAJE 

En el caso que por causas ajenas a hidromed el material deba de quedarse en 
nuestros almacenes por un plazo superior a 30 días del plazo previsto, se procederá a 
la facturación del mismo recargando un 0.3% mensual del valor del material en 
concepto de almacenaje y control. 


FACTURACIÓN: 

Se establecerán facturaciones independientes para el suministro de equipos y 
servicios de montaje y puesta en marcha. En suministros parciales se facturará por 
cada entrega. 


CONDICIONES DE PAGO: 

e Equipos: 
o 20% a la recepción del pedido 
o 80% restante a la entrega de los equipos 

e Montaje: 
o 20% a la recepción del pedido 
o 80% restante a la finalización del montaje 

e Puesta en servicio: 
o 20% a la recepción del pedido 
o 80% restante a la realización de la puesta en servicio. 
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FORMA DE PAGO: 

Transferencia o confirming a 60 días de la fecha de la factura. 

En aquellos pedidos cuyo importe sea inferior a 1000 € el pago se realizará por 
transferencia bancaria antes de 30 días de la fecha de factura. 

Si fuera la primera operación entre empresas, el pago sería 100% al pedido por 
transferencia bancaria. 


GARANTÍA: 

Un año a partir de la fecha del suministro del material para defectos de diseño o 
fabricación. 

La prestación de la garantía cubre materiales y trabajos a realizar en nuestras oficinas 
de Madrid. 

Quedan excluidos de la garantía aquellos productos que hayan sido manipulados por 
personal ajeno a Hidromed. 


ACEPTACIÓN DE PEDIDOS: 

Un escrito (fax, correo electrónico) se considerará pedido por parte de Hidromed y se 
tramitará, si contempla: 

- el alcance, contenido, plazo de entrega y lugar de entrega. 

- importes desglosados por capítulos, condiciones y forma de pago convenidas. 

- CIF, razón social, firma de la persona autorizada y sello de empresa. 

- No se admitirán penalizaciones que no hayan sido acordadas en la oferta. 


El plazo de entrega comenzará a contar a partir de tener constancia documentaria que 
se ha procedido al pago de la primera factura. 


ANULACIÓN DEL PEDIDO 

Caso de anulación y o cancelación unilateral del pedido por parte del cliente antes del 
suministro de los equipos, Hidromed no devolverá lo cobrado como adelanto de 
pedido. 


P HIDROMED 
P Instrumentación Hidrológica S.L.U. 


JOSE M° SAN JUAN 
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